Den und keinen anderen... 


LAVAMAT 


Vor- 
waschen 


Klar- 
waschen 


* Bei Vollautomaten mit Vorwärmer 


Zweilaugen-Verfahren lautet der Fachausdruck 
für die bewährte Waschmethode, die den hervor- 
ragenden Wascherfolg des LAVAMAT ermöglicht: 
für jeden der zwei gründlichen Waschgänge wird 
automatisch frische Lauge verwendet. Nach der 
Vorwäsche, die dem früher üblichen „Einweichen‘“ 
entspricht, läuft die Schmutzlauge ab und der 
Klarwaschgang beginnt mit einer neuen, voll 
wirksamen Lauge. Damit wurde die klassische 
Waschmethode erfahrener Hausfrauen in die 
Vollautomatik des LAVAMAT übernommen. 


Gründliches Spülen ist ebenso wichtig wie 
sorgfältiges Waschen, deshalb spült der LAVAMAT 
viermal in gut aufeinander abgestimmten Spül- 
gängen: Heißspülen - Warmspülen - Kaltspülen 
und Klarspülen. Jedesmal wird dabei frisches 
Wasser verwendet, mehrmals sogar im ständigen 
Durchlauf. 

Zweimal Waschen und viermal Spülen - das ergibt 
also ein 6-fach aktives Waschprogramm, die 
Garantie für blütenreine und gut gepflegte 
Wäsche aller Art. 


Der Thermostat überwacht bei allen Waschvor- 
gängen die Einhaltung der Laugentemperatur, die Sie 
für jede Gewebeart passend einstellen können. Ein 
Trockengehschutz setzt die Heizung erst dann in Betrieb, 
wenn sich genügend Wasser in der Maschine befindet. 
Die wechselnde Drehrichtung der Trommel beim Wa- 
schen verhindert ein Verknäueln der Wäsche. Und 

um den Waschvorgang an alle Wäschearten und 
Verschmutzungsgrade anpassen zu können, haben 

Sie die Wahl zwischen drei Hauptwaschprogrammen 
und beliebigen Kombinationen. 


Zweimaliges gründliches 
Waschen mit neuer Lauge 


Viermaliges sorg- 
fältiges Spülen 


Stufenlos regelbare 
Temperatur, bis 95°C 


Beste Ausnutzung 
der Waschmittel 


3 Hauptwaschprogramme 
und beliebige 
Kombinationen 


Trockengehschutz durch 
selbsttätigen Druckwächter 


Besonders ruhiger Lauf, 
auch beim Schleudern 


Sehr guter Trockeneffekt 
durch hohe 
Trommeldrehzahl 


Türe mit 


Sicherheits-Verriegelung 
Noch viele Annehmlichkeiten ließen sich 


erwähnen, etwa die übersichtliche und praktische 
Anordnung der Bedienungsschalter, die Beleuch- 
tung der Schriftfelder, die eingebaute Laugen- 
pumpe oder die Türverriegelung. 

Von großer Bedeutung ist außerdem die Qualität 
des Materials und seine gute Verarbeitung. 

Sie sehen - es wurde an alles gedacht! Wasch- 
mittel zugeben, Programm einstellen und in einer 
guten Stunde die leinenfertige Wäsche entnehmen - 
das ist alles, was Ihnen noch zu tun bleibt. 


Alle Modelle mit ein- 
gebauter Laugenpump 


Hochwertiges Material, 
hervorragend verarbeitet 


Als „formschönes Industrie- 
Erzeugnis” ausgezeichnet 


Günstige Abmessungen er- 
leichtern die Aufstellung 
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Über 75 Jahre Erfahrung 


stecken in jedem LAVAMAT - denn seit 1883 befaßt 
sich die AEG mit der Herstellung von elektrischen 
Haushaltgeräten. Es ist also kein Wunder, daß der 
LAVAMAT allen Erwartungen entspricht! 

Vorallem galtes, der Vielfalt der heutigen Stoffarten ge- 


recht zu werden, denn für viele der modernen Gewebe 


sind die früheren Waschmethoden mit Bürsten und 


323 a Schrubben wohl kaum geeignet. Dem LAVAMAT aber 


können Sie die zarteste Spitzenunterwäsche ebenso un- 


besorgt anvertrauen wie die gröbste Arbeitskleidung. 


Das Zeichen, dem die Welt vertraut 


TECHNISCHE ANGABEN 


Modell 


Füllgewicht 


Anschlußwert 
Stromart 
er Gewidie 
Ds 
frei 
Ausführung 


LAVAMAT 


nova 


LAVAMAT 
nova 


frei aufstellbar 


etwa5kg 
Trockenwäsche 


3,3 kW 


Wechselstrom 
220 V 
Anschluß an 
15-A-Schuko- 
Steckdose 


etwa 135 kg 
ohne Füllung 


etwaäkg 
Trockenwäsche 


4,4 kW 


Drehstrom 
3x 380 V 
umschaltbar 
auf 3x 220 V 


etwa 135 kg 
ohne Füllung 


Gehäuse laugenfest weiß lackiert, obere Abdeckung und 


Klappdeckel zur Waschmittelzuführung feueremailliert; Tür- 


rahmen und Blendenring am Schauglas Messing verchromt; 


Türe mit temperaturwechselbeständigem Schauglas und Sicher- 


heitsverriegelung. Waschtrommel aus EDELSTAHL „rostfrei”. 


Außenmaße: 


LAVAMAT 
deluxe 


etwaäökg 
Trockenwäsche 


6,4kW 


Drehstrom 
3x 380 V 
umschaltbar 
auf3x220 V 


etwa 130 kg 
ohne Füllung 


LAVAMAT 
A5 


etwa5kg 
Trockenwäsche 


6,4 kW 


Drehstrom 
3x 380 V 
umschaltbar 
auf 3x 220 V 


etwa 130 kg 
ohne Füllung 


LAVAMAT 
A4 


etwa4kg 
Trockenwäsche 


5,9kW 


Drehstrom 
3x380 V 
umschaltbar 
auf 3x 220 V 


etwa 125 kg 
ohne Füllung 


LAVAMAT 
B4 


etwa4kg 
Trockenwäsche 


4,4 kW 


Drehstrom 
3x380 V 
umschaltbar 
auf 3x 220 V 


etwa 120 kg 
ohne Füllung 


LAVAMAT 
c4 


etwa 4kg 


Trockenwäsche 


3,3 kW 
Wechselstrom 
220 V 

Ar 
15-A-Schuko- 
Steckdose 


etwa 125 kg 
ohne Füllung 


Sei es für Haushalte mit wenigen oder vielen Personen, für Ge- 
meinschaftswaschküchen oder fürgewerbliche Betriebe-einesder 
7 LAVAMAT-Modelle ist immer richtig. Denn für jeden Fall ist 
gesorgt: es gibt den LAVAMAT für 4und 5kg Trockenwäsche 
und fürjede Anschlußmöglichkeit, auch für die Schuko-Steckdose. 


LAVAMAT „nova“: Höhe 85 cm, Breite 60 cm, Tiefe 57,5cm - alle anderen LAVAMAT-Modelle: Höhe 85 cm, Breite 60,5 cm, Tiefe 60 cm 


Gern berät Sie: 


ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSC 


LAVAMAT „deluxe” ist das Spitzenmodell 
unter den AEG-Vollautomaten, ausgestattet 
mit allen erdenklichen Vorzügen eines voll- 
automatischen Waschgerätes. Ein Juwel im 


Reich der Hausfrau! 


LAVAMAT „nova” ist das jüngste LAVA- 
MAT-Modell; ideal für den Etagenhaushalt, 
weil es überall ohne Bodenbefestigung auf- 


gestellt werden kann. 


Änderungen vorbehalten 


L.-Satz 1b/2 


Ebhz 55375/12.60 


